〒( 条 野 結 内 に 発生 し て いる 自 だ まり を すべ て 吸引 -( み | 量 . 負 9 

| 本 織 バイ タル が 残り わずか に な っ た ら 、 腫 
([) ⑥ こ ⑥ の 手順 で 図 ア の 央 | 刀 の 腫瘍 を 同時 に 処 (メン | Me0i 
』 置 し 、 発 生 し た 小 腫瘍 を まとめ て 治療 | あう 2。 | 2 隊 
(腫瘍 一 P37、 小 腫瘍 ーP38) ] 


6 箱 野 を 胃 の 左側 へ 移動 きる 。 人 | 
「 23 


腫瘍 の 処置 に 時 間 が か か る な ら 、 ふ た 
つ 同 時 に 処置 する の を や め て ひと つ 
ひと つ 確 実に 処置 し て こう 。 


⑥ー① の 手順 で 図 ア の 志 の 腫瘍 を 処置 し 、 | N ウ グ 11 
( と 小 腫瘍 を 人 療 ( 腫瘍 …P37、 小 腫瘍 ーP38) _ | づ | 


人 胃 の 治療 3 回: 皿 02:16:21 四 03:08.54 | | 1 上 績 ( 
' 図 イ の 回 の 腫瘍 周辺 に 発生 し た 血 だ まり を 吸 (みみ \N | 関 人 ON 
| 引 し 、 還 LM OL EEkkJ | 上 下 思 
 ( 四 た まり リーP34、 避 反 P370 | | (1 | 


な ) 起 出 させ た の 者 「 間 人 0 
- ン に 沿っ て 愚 部 X2 を 切開 する ( 37 障 す る イベ ント が 発生 し 、 一 定時 間 ド 


レー ン が 使用 不可 に な る 。 


の ) 切開 し た 愚 部 を 除去 し 、 追加 トレ イ に ある 人 工 膜 の の | 
_ を 切除 痕 に 乗せ て 定着 させ る ( 腫瘍 ーP37) 


?i 
re つと mmmrmnrerreaycWraerssowy ro つっ 


人 2) ドレ ー ン が 使用 可能 に な る まで バイ タル を 回 復 UM 
ML バイ タル 回 復 一 P33) 


中 毒 症 が 発生 し て いる 場合 は バイ タ 
ル 回 復 まえ に 、 必ず 中 毒 症 を 沈静 化 
させ て お く < く こ と 。 


BmpーccsmemreCepeore 


人 発生 し た 小 腫瘍 る 焼却 し 、 周 辺 の 血 だ まり を 吸引 ン ( み 信 | 
_ し て か ら レー ザー 痕 を 治療 ( 小 腫瘍 P38) 「 


(の) 条 野 を 胃 の 下 例 に 移動 き \ る る 。 人 


(① 
) ⑤⑥ー① の 手順 で 図 イ の に | の 腫瘍 を 処置 し 、 発生 N( み ン ( 1 
し た 小 腫瘍 を 治療 MM リリ ーー SCENE 
(腫瘍 ーP37、 小 腫瘍 プ P38) 「 ー 部 の 小 腫 瘍 が 器具 アイ コン の 周辺 
に 発生 する こと が ある 。 その 場合 は そ 
の 小 腫 瘍 の 処置 は あと 回 し に し よう 。 


6) 稚 野 を 右 に 移動 きせ る 。。 


) パイ タル を 50 付 近 * ま で 回 復 ( バ イタ ル 回 復 こ P33) = NW | = 


Q) ①⑥ー① の 手順 で 図 イ の ほ の 腫瘍 を 処置 し 、 発生 (メン 
| し た 小 腫瘍 を 治療 Wi 0 ll 6 (WW0 ーーーーーー 
| (腫瘍 P37、 小 腫瘍 プ P38) ”" " 。 | 置 図 イ 腫瘍 の 発生 場所 2 


ニニ ーー ここ ニニ ーー ニー ニーー ニ ーーーー ニ ーーー ニー ニーーーーーー ニ ーーーーーー ニ ーー ニーーー ニ ーーーーーー ニ ーーーーー ニ ーーーー ニ ーー ニー ニー ニー ニーーー ニ ーー 
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[32 ーー ( 間 N ーー ー 9 


し 用 と O の 手順 で あと 回 し に し た 和 を < 0 
治療 (腫瘍 プ P37、 小 腫瘍 ーP38) 「 
左 図 は 胃 の 治療 3 で 
発生 する 腫瘍 の 場 
所 を 示し て お り 、 記 号 
は チャ ー ト の 番号 に 
対応 し て いる 。 


mmmwmmm ニ ーー ニーーー ニ ーー ニー ニー ニー ター し 


婦 間 し た 導 位 の 義行 を う ( (義人 PS5) らら す 光 


ここ ここ ニニ ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニー ニーー ニ ーー ニーーー ニ ーー ニー ニー ニー ニー ニー ニーー ニ ーー バニ 


ま 上 
こと も さこ と ここ と ここ と ここ も ここ ニニ ーー ニー ニーー ニ ーー ニーー ニ ーー さ 


The patient is aved! 


SPECIAL BONUS 。 OPERATION RANK 。 


字 SPECIAL BONUS 獲得 条件 
Miss 判定 無し 


C | 4500 未満 
0: 細 _ 4500 ・5299 


| 

3 | Cool 判定 つ 〇 回 以上 取得 53006099 詳 請 較 細 細 
| 
| 
| 


に 40 | 3 | 25 | 40 剛 8 | so-709 
国 還 Il Xe | og 上 


| OOO 秒 以上 残し て 手箱 終 了 ※ | mm 1 0 
| | 


隊 


[ バイ タル ] 80(99) 


[ 寺 休 時 層 1 05: 00:00 
[ 超 執 カ ] 使用 可能 


製薬 会 柱 の 往 社 長 が ら の 救助 要請 で 、 ギ ルス 感染 者 を 救う た め ア クロ ボリ ス 社 へ と 乗り 込 
数 年 前 に 除去 を 行なっ た トリ ー テ ィ の 新種 が 立ち は だ か る 。 


The patient's Life is in your hands ! 


人 切開 回 回 04:54:18 回 04:54:51 
上 バイ タル を 99 ま で 回 復 し 、 腹 部 を 消毒 し て 切開 
| (パイ タル 回 復 …P33、 切 開 一 P34 ) 


《《# 肝 左 の 処置 1 卓 四 04:20:66 回 04:20:55 


毒 室 に 対応 し た 色 の 血清 を 投与 し 、 ガイ ドラ イー 9 


ー ン に 沿っ て 愚 部 を 切開 する ( ト トリ ー テ ィ ーP50 ) 


〇 の 手順 で 残り の 毒 須 室 X 2 を 切開 する 
(MI トリ ー テ ィ ーP50 ) 


切開 し た 毒 馴 室 X3 を 摘出 し 、 追 加 ト レ イ に ある 人 


_ 工 膜 を 切開 痕 X3 に 乗せ て 定着 させ る 
_( ト リー ティ ーP50 ) 


人 バイ タル を 回 復 し つつ 、 ト リー ティ の 色 を 確認 する 


(バイ タル 回 復 つ P33、 ト リー ティ ーP50 ) 


人 (トリ ー テ ィ x3 に 対応 し た 色 の 血清 を 投与 し て ダメ 


| 一 ジ を 与え る (トリ ー テ ィ ーP50 ) 


0 ⑨、 〇 の 手順 で トリ ー テ ィ x 3 に ダメ ー ジ を 与え る 
(トリ ー テ ィ ーP50 ) 


人 バイ タル を 回 復 ( バイ タル 回 復 ご P33) 


人 リー ティ の 色 が 1 区 増え 、 新 し い 血 清 が 追加 れる 。 


代り 肝臓 の 処置 2 田 . 四 03:56:41 回 03:56:31 


_⑥、0 の 手順 で トリ ー テ ィ X 3 に ダメ ー ジ を 与え る 


| ( バイ タル 回 復 二 P33、 トリ ry プリ 90/ 


他 ) OO の 手順 で トリ ー テ ィ X 3 に ダメ ー ジ を 与え る 


(バイタル 回 復 -P33、 ト リー ティ ーP50) = 


The patient iS saved ! 


No | SPECIAL BONUS 猿 得 条 件 
| 1 | Miss 判定 無し 2 
| g | | OOO 秒 以上 残し て 手術 終了 | 拉 | 90 


| 4 | 毒 天 室 の 発生 個数 が 〇 個 以下 。 | 5 


(9. 0 の 手順 で トリ ー テ ィ x3 に ダメ ー ジ を ほえ て Ns | 


M 0 ーーーーーーーーーーーー ツ の ーーー ツー 
(パイ タル 回 復 ご P33、 ト リー ティ っ P50) = 


3 1 MAXCHAIN 〇 OO 以上 EE 


ここ で 毒 憩 室 の 処置 法 を 覚え よう 。 
血清 を 投与 後に メス で ガイ ドラ イン を 
素早 く な ぞ る 必要 が ある 。 


BBHROrePPYYPT AE 


3 つの 毒 政 室 を 除去 し た ら 、 切除 痕 に 
人 工 膜 を それ ぞ れ 乗せ 、 ま と め て ヒー 
ル ゼ リー を 塗っ て 定着 させ よう 。 


トリ ー テ ィ の 色 を 確認 し た ら 、 本 体 の 色 
が 無色 に な る あい だ に 、 1 体 分 の 血清 
を 吸引 し て お こう 。 


⑯ -1 


トリ ー テ ィ の 色 が 無色 に な っ た ら 血 清 
を 投与 。 1 体 に 投与 する 血清 の 量 
は 、 注 射 器 の 1/3 ほ ど で Ok だ 。 


-2 


久信 人 トリ ー 
ティ が 放つ ガス の 色 で 再度 色 を 確 
認 。 素 早く 3 体 に 血清 を 打 と う 。 


っ 


97 


rgrYMr6eHnf 和 WEEE425 お iT: 


水色 の トリ ー Ne 
る 。 緑色 と 水色 は 判別 し に くい の で 、 
間違え な いよ うに し た い 。 
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